انواع درب آسانسور 


عاو بو اظلا ار فیح درت ا تایه تام خرید ات محصول اید ماع أن را تن تایه 


درب آسانسور لولایی: 


اشفاده از این تو درب اساتهور فقط در طبقات مجاز است: مکانیدم ا ابن کش 
همانند درب‌های معمولی است و باید توسط کاربر باز و بسته شود. این درب‌ها معمولا از ترکیب 
شیشه و انواع ورق فولادی (سیاه, گالوانیزه. استیل, روغنی و . ...) ساخته می شوند. 


درب آسانسور اتوماتیک 


از درب آسانسور اتوماتیک می‌توان هم در کابین و هم در طبقه استفاده مود این نوع درب 
اسانسور, خود دارای دو نوع متفاوت است: 


۰ درب آتوماتیک کشویی 
۰ درب اسانسور سانترال 


درب آسانسور کشویی با نام درب آسانسور تلسکوپی نیز شناخته می‌ شود و نوعی از درب 
آسانسور است که لت‌های آن به هم چسبیده و با یکدیگر باز و بسته می‌شوند. درب آسانسور 
سانترال نیز همان درب آسانسور از وسط بازشو است. نوعی از درب آسانسور با نام درب 
اتوبوسی نیز وجود دارد که تنها برای چاه‌هایی که دهانه آن‌ها کوچک است مورد استفاده قرار 


می گیرد. 


